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UN NOUVEL EUGENIA DU CAMEROUN (MYRTACÊES) 
par M lle G. J. H. Amshoff 


Eugenia ancorîfera Amsh., sp. nov. 

Frutex multicaulis valde ramosus usque ad 2 m allas, ramutis pubescentibus. Folia 
bréviter petiolaia obtonga vel obovalo-oblonga basl attenuata aplce obtusa, glabra, 2-4 cm 
longa, 8-18 mm lata , Costa supra leviter impressa, subtus prominente , nervis lateralibus 
utrinque cire. 10, tenuibus, inconspicuis, in ttcrvum marginalem collectis. Petiolus ± 3 mm 
longus, pubescens, gracilis. Flores axillares, plerumque bini ; pedicellis pubcscentibus, 
± 2 mm longis, aplce bibracteolatis. Sepala rotundata, ± 11 mm longa, extus sparse 
pubesceniia. Petala quam sepala duplo longiora. Stamina numerosa, inxqualla, interlora 
breviora. Ovarium pubescens, bihculare, pauciovulatum. Stylus ± 3 mm longus, apice 
dibranchiata, interdum tribranchiata ; stigmata lineari-oblonga, leviter recurvata. Fructus 


Type : R. Letouzey 9798, 3 jan. 1970. Cameroun, bordure de la Sanaga en amont 
(rive gauche) du pont dit de Kikot (route Douaia-Bafia), 70 km SSW de Bafia. Arbuste 
très branchu, avec rameaux obliques, atteignant 2 m de hauteur, très feuille. Points 
translucides dans les limbes (holo-, P). 


L’espèce est bien distincte par ses feuilles petites et son stigmate remar¬ 
quable. Le stigmate est dans le genre Eugenia presque toujours puncti¬ 
forme, à l’exception de quelques espèces africaines comme Eugenia ascher- 
soniana Hoffm. d’Afrique orientale. Mais, dans cette dernière espèce, l’inflo¬ 
rescence est glabre, les fleurs sont groupées en fascicules sur des nœuds 
défeuillés, les feuilles sont plus larges (2-3 cm). Un spécimen, double du 
type d 'Eugenia aschersoniana retrouvé à Zurich, montre cependant des 
feuilles et surtout des fleurs plus larges et un stigmate moins aberrant. 

Dans la planche (fig. 5), M lle Zewald a dessiné l’ovaire avec la course 
typique des faisceaux dans le genre Eugenia (voir Schmid 1972). Schmid 
a observé que la course des faisceaux qui fournissent le placenta de l’ovaire 
chez Eugenia est transeptale, alors que chez Syzygium les faisceaux suivent 
l’axe de l’ovaire. De plus, on trouve seulement huit faisceaux dans la paroi 
de l’ovaire chez Eugenia, et chez Syzygium on trouve de nombreux faisceaux 
dans une zone circulaire. Cette vascicularisation est assez facile à observer 
dans les fleurs larges de Syzygium jambos (L.) Alston, comme M lle Zewald 
me l’a montré. 

Le type de plusieurs espèces a disparu à la suite du bombardement 
de Berlin et ces espèces sont souvent difficiles à identifier. Cependant, 
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j’ai cru reconnaître Eugenia kamerunensis Engl, dans nos collections du 
Cameroun dont je donne ci-dessous une courte description. 


Eugenia kamerunensis Engl. 

Notizblatt Bot. Gart. Berlin 2 : 291 (1899); Pflanzenwclt Afrikas 3,2 : 734 (1921) 
(Végétation der Erdc IX). 

— Eugenia hankeana Winkler, in Engler Bot. Jahrb. 41 : 283 (1908). 

Arbuste en général de moins de 50 cm de hauteur. Feuilles courtement 
pétiolées, elliptiques, atténuées vers la base elle-même arrondie ou obtuse, 
obtusément acuminces au sommet, longues de 12-16 cm, larges de 5-8 cm; 
nervures latérales 8-10 paires, anastomosées en une nervure marginale 
à une distance de 6-10 mm de la marge. Pétiole très court et épais, long de 
± 3 mm. Fleurs en fascicules denses, axillaires, supra-axillaires ou terminaux. 
Pédicelles longs de ± 5 mm, glabres. Sépales de ± 2,5 mm. Pétales roses. 
Ovaire glabre. Fruit globuleux, rouge, charnu. 

Cameroun : Ottôtomo Res., environ 50 km de Yaoundé, Bos 6928, 26.5.1970, fr. ; 
Eloumden Mt., 6 km SW de Yaoundé, ait. 950 m, forêt dense humide, Breieler, De 
Wilde et Leeuwenberg 2320, 29.12.1961, fl. 

L’holotype, Dusen 9, du Cameroun, sans localité précise, a disparu. 
Au British Muséum on trouve un dessin sommaire que Baker a exécuté 
d’après ce spécimen. Le type d 'Eugenia haenkeana H. Winkler, Winkler J110, 
récolté entre Bibunde et Debundja, en février 1905, a aussi disparu. 

Eugenia kamerunensis est proche d 'Eugenia gabonensis Amsh., mais 
Eugenia gabonenSis a les feuilles plus allongées avec 12-15 paires de nervures 
latérales. 
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